RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६ , अंक ४५ ( २) ] 


शुक्रवार , ऑगस्ट १४ , २०२० / श्रावण २३ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ७५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १४ ऑगस्ट २०२० 


अधिसूचना 


" 


६०० , 


उक्त 


विद्युत अधिनियम , २००३ . 
क्रमांक संकीर्ण-२०१ ९ / प्र.क्र .५२( १) /ऊर्जा-५ . ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य वीज 

राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित ( यानंतर जिचा निर्देश 
उक्त वितरण अनुज्ञप्तीधारक असा करण्यात आला आहे ) यांना राज्यातील विविध भागात वीज वितरण करण्याची अनुज्ञप्ती आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०१ ९ रोजी करण्यात आलेल्या करारानुसार, उक्त अनुज्ञप्तीधारकाने त्यांच्या ठाणे शहर 
मंडळाअंतर्गत येणाऱ्या शिळ, कळवा व मुंब्रा उपविभागाकरिता मे. टोरन्ट पॉवर मर्यादित, ज्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय “ समन्वय 
तपोवन , अंबावाडी, अहमदाबाद -३८००१५ येथे आहे, यांना विद्युत अधिनियम, २००३ ( २००३ चा ३६ ) ( यानंतर ज्याचा उल्लेख 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम २ च्या खंड २७ आणि कलम १४ च्या परंतुक ७ च्या अर्थी वितरण फॅन्चायजी म्हणून 
नियुक्त केले आहे ( यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त फॅन्चायजी ” असा करण्यात आला आहे ); 

आणि ज्याअर्थी, सदर करारामध्ये नमूद केलेली कार्ये सदर कॅन्चायजीला पार पाडण्यासाठी अनुज्ञप्तीधारकाच्या अधिकाऱ्यांना असलेले 
निर्धारण अधिकाऱ्याचे अधिकार फॅन्चायजीच्या अधिकाऱ्यांना देणे कालप्राप्त झाले आहे; 

आणि आता, विद्युत अधिनियम, २००३ ( २००३ चा ३६ ) च्या कलम १२६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा आणि त्यास 
समर्थ करणाऱ्या सर्व शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील अनुसूचीतील स्तंभ क्र . ( २ ) मध्ये नमूद केलेल्या वितरण 
अनुज्ञप्तीधारक कंपनीने नियुक्त केलेल्या स्तंभ क्र . ( ३ ) मध्ये नमूद केलेल्या वितरण कॅन्चायजीच्या स्तंभ क्र . ( ५ ) मध्ये नमूद केलेल्या 


भाग चार - अ -७५ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट १४ , २०२० / श्रावण २३ , शके १ ९ ४२ 


+ 


अधिकाऱ्यांना ठाणे शहर मंडळाअंतर्गत शिळ, कळवा व मुंब्रा उपविभागातील स्तंभ क्र . ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या विद्युत ग्राहकांकरिता सदर 
अधिनियमाच्या कलम १२६ अंतर्गत कर्तव्ये पार पाडण्याकरिता निर्धारण अधिकारी म्हणून पदनिर्देशित करीत आहे : 


अनुसूची 


अ . क्र . 


वितरण 
अनुज्ञप्तीधारक 


प्रवर्ग 


निर्धारण अधिकारी 


शिळ , कळवा 

व मुंब्रा 
उपविभागासाठी 
फंन्चायजी 

( ३ ) 
मे.टोरेन्ट पॉवर 
कंपनी मर्या., 
अहमदाबाद 


( १ ) 
१ 


( २ ) 
महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत वितरण 
कंपनी मर्यादित 


( ४ ) 

( ५ ) 
लघुदाब, उच्चदाब | मे.टोरेन्ट पॉवर कंपनी मर्या. चे महाव्यवस्थापक , 
व अतिउच्चदाब सहाय्यक महाव्यवस्थापक , व्यवस्थापक , 
ग्राहक सहाय्यक व्यवस्थापक / वरिष्ठ अभियंता, 

कार्यकारी आणि प्रतिनियुक्तीवर घेतलेले 
महावितरण कंपनीचे समकक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रशांत पुं. बडगेरी , 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट १४ , २०२० / श्रावण २३ , शके १ ९ ४२ 
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INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated the 14th August , 2020 . 


NOTIFICATION 
ELECTRICITY ACT , 2003 . 

No. Misc , 2019 / CR - 52 ( 1 ) / Energy - 5.- Whereas , the Maharashtra State Electricity Distribution 
Company Limited (hereinafter referred to as " the said licensee ") has been licensed to distribute 
electricity in various parts of the State ; 

And whereas , by an agreement entered into on the 11th February 2019 , the said licensee has 
appointed M / s . Torrent Power Ltd. , having its registered office at " Samanvay", 600 , Tapovan , 
Ambawadi , Ahmedabad - 380 015 , as its distribution franchisee (hereinafter referred to as " the said 
franchisee " ) for its Shil , Kalwa and Mumbra Sub - divisions under Thane Urban Circle within the 
meaning of clause ( 27 ) of section 2 read with seventh proviso to section 14 of the Electricity Act , 2003 
( 36 of 2003 ) (hereinafter referred to as " the said Act " ) ; 

And whereas , in order to enable the said franchisee to carry out its functions under the said 
agreement, it is expedient to invest its officers of the said franchisee with the powers of its assessing 
officers . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 126 of the Electricity Act , 2003 ( 36 
of 2003 ) , and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra hereby 
designate the officers of the said franchisee, mentioned in the column ( 5 ) of Schedule appended 
hereto , to be the assessing officers for the purposes of section 126 of the Electricity Act , 2003 ( 36 of 
2003 ) within the area of Shil , Kalwa and Mumbra Sub- division under Thane Urban Circle mentioned 
in column ( 3 ) of the said Schedule on behalf of Distribution Licensee mentioned in column ( 2 ) thereof 
in respect of the category of electricity consumers specified in column ( 4 ) of the said Schedule . 

SCHEDULE 


Category 


Sr. 
No. 


Distribution 
Licensee 


Assessing Officer 


Franchisee for 
Shil , Kalwa 
and Mumbra 
Sub - division 

( 3 ) 
M / s . Torrent 
Power Ltd. , 
Ahmedabad 


( 1 ) 
1 


( 2 ) 
Maharashtra 
State Electricity 
Distribution 
Company Ltd. 


( 5 ) 
LT , HT and EHT General Manager , Assistant 
consumers General Manager , Manager , 

Assistant Manager/ Senior 
Manager , Executive of 
M / s Torrent Power Ltd., 
and equivalent officers of 
the said licensee deputed 
with M / s . Torrent Power Ltd. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRASHANT P. BADGERI , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - अ-७५ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट १४ , २०२० / श्रावण २३ , शके १ ९ ४२ 


+ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १४ ऑगस्ट २०२० . 


- 


अधिसूचना 
विद्युत अधिनियम , २००३ . 

क्रमांक संकीर्ण -२०१ ९ / प्र.क्र .५२( २ )/ऊर्जा-५. ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित, ( यानंतर जिचा उल्लेख 
“ उक्त वितरण अनुज्ञप्तीधारक ” असा करण्यात आला आहे ) , यांना राज्यातील विविध भागात वीज वितरण करण्याची अनुज्ञप्ती आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर अनुज्ञप्तीधारकाने दिनांक ११ फेब्रुवारी, २०१ ९ रोजी केलेल्या करारानुसार , उक्त अनुज्ञप्तीधारकाने त्यांच्या ठाणे 
शहर मंडळाअंतर्गत येणाऱ्या शिळ, कळवा व मुंब्रा उप विभागाकरीता मे . टोरेन्ट पॉवर मर्यादित , ज्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय “ समन्वय ", 
६०० , तपोवन, अंबावाडी, अहमदाबाद -३८० ०१५ येथे आहे, यांना विद्युत अधिनियम, २००३ ( २००३ चा ३६ ) ( यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त 
अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम २ च्या खंड २७ आणि कलम १४ च्या परंतुक ७ च्या अर्थी वितरण कॅन्चायजी म्हणून 
नियुक्त केले आहे ( यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त फ्रेंन्चायजी ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर करारामध्ये नमूद केलेली कार्य सदर फॅन्चायजीला पार पाडण्यासाठी अनुज्ञप्तीधारकाच्या अधिकाऱ्यांना कलम 
१३५ च्या उप कलम ( २ ) अन्वये असणारे अधिकार फॅन्चायजीच्या अधिकाऱ्यांना देणे कालप्राप्त झाले आहे ; 

आणि आता, विद्युत अधिनियम, २००३ ( २००३ चा ३६ ) च्या कलम १३५ च्या उप कलम २ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या सर्व शक्तींचा वापर करून आणि महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील अनुसूचीतील स्तंभ क्र . ( २ ) मध्ये 
नमूद केलेल्या वितरण अनुज्ञप्तीधारक कंपनीने नियुक्त केलेल्या स्तंभ क्र . ( ३ ) मध्ये नमूद केलेल्या वितरण फॅन्चायजीच्या स्तंभ क्र . ( ५ ) मध्ये 
नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना ठाणे शहर मंडळांतर्गत शिळ , कळवा व मुंब्रा उप विभागातील सदर अनुसूचीच्या स्तंभ क्र . ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट 
केलेल्या वीज ग्राहकांच्या प्रवर्गा संबंधात उक्त कलम १३५ च्या उप कलम ( २ ) मधील खंड (ए) , ( बी ) आणि ( सी) अंतर्गत असलेल्या 
शक्तींचा वापर करण्याच्या प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करीत आहे. 

अनुसूची 
शिळ , कळवा व मुंब्रा 
वितरण 

उप विभागासाठी प्रवर्ग 
अनुज्ञप्तीधारक 

प्राधिकृत अधिकारी 
फ्रेंन्चायजी 


अ . क्र . 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


महाराष्ट्र राज्य मे.टोरेन्ट पॉवर कंपनी 
विद्युत वितरण | मर्या., अहमदाबाद 
कंपनी मर्यादित 


( ४ ) 
लघुदाब, व 

मे.टोरेन्ट पॉवर कंपनी मर्या. चे महाव्यवस्थापक , 
उच्चदाब सहाय्यक महाव्यवस्थापक , व्यवस्थापक , सहाय्यक 
अतिउच्चदाब व्यवस्थापक / वरिष्ठ अभियंता, कार्यकारी आणि 
ग्राहक प्रतिनियुक्तीवर घेतलेले महावितरण कंपनीचे 

समकक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रशांत पुं. बडगेरी, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट १४ , २०२० / श्रावण २३ , शके १ ९ ४२ 
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INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated 14th August 2020 . 


NOTIFICATION 
ELECTRICITY ACT 2003 . 

No. Misc - 2019 / CR -52 ( 2 )/Energy-5.- Whereas, the Maharashtra State Electricity Distribution 
Company Limited (hereinafter referred to as " the said licensee ") has been licensed to distribute 
Electricity in various parts of the State ; 

And whereas , by an agreement entered into on the 11th February 2019 , the said licensee has 
appointed M / s . Torrent Power Ltd. , having its registered office at " Samanvay", 600 , Tapovan , 
Ambawadi , Ahmedabad - 380 015 , as its distribution franchisee (hereinafter referred to as " the said 
franchisee " ) for its Shil , Kalwa and Mumbra Sub - divisions under Thane Urban Circle within the 
meaning of clause ( 27 ) of section 2 read with seventh proviso to section 14 of the Electricity Act , 2003 
( 36 of 2003 ) (hereinafter referred to as " the said Act " ) ; 

And whereas , in order to enable the said franchisee to carry out its functions under the said 
agreement , it is expedient to invest its officers with the powers under sub - section ( 2) of section 135 of 
the said Act; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of section 135 of the 
Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003 ) and all other powers enabling it in this behalf , the Government of 
Maharashtra hereby authorises the officers mentioned in the column ( 5 ) of Schedule appended hereto 
of the franchisee within the respective area of Shil, Kalwa and Mumbra sub - division under Thane Urban 
Circle mentioned in column ( 3 ) thereof by the said Distribution Licensee mentioned in column ( 2 ) of the 
said Schedule to exercise the powers under clauses ( a ) , ( b ) and ( c) of sub - section ( 2) of section 135 of 
the Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003 ) , in respect of the category of electricity consumers specified in 
column ( 4 ) of the said Schedule . 

SCHEDULE 


Sr. 
No. 


Distribution 

licensee 


Category 


Authorised Officer 


Franchisee for 
Shil , Kalwa 
and Mumbra 
Sub - division 

( 3 ) 
M / s . Torrent 
Power Ltd. , 
Ahmedabad 


( 1 ) 


1 


(2 ) 
Maharashtra 
State Electricity 
Distribution 
Company Ltd. 


( 4 ) 

( 5 ) 
LT , HT General Manager , Assistant 
and EHT General Manager , Manager , 
consumers Assistant Manager/ Senior 

Engineer , Executive of 
M / s Torrent Power Ltd. and 
equivalent officers of the 
said licensee deputed with 
M / s . Torrent Power Ltd. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRASHANT P. BADGERI , 
Deputy Secretary to Government . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट १४ , २०२० / श्रावण २३ , शके १ ९ ४२ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १४ ऑगस्ट २०२० . 

अधिसूचना 
विद्युत अधिनियम, २००३ . 

क्र.संकीर्ण-२०१ ९ / प्र.क्र .५२ ( ३ ) / ऊर्जा-५, ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित, ( यानंतर जिचा उल्लेख “ उक्त 
वितरण अनुज्ञप्तीधारक ” असा करण्यात आला आहे ) यांना राज्यातील विविध भागात वीज वितरण करण्याची अनुज्ञप्ती आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदर अनुज्ञप्तीधारकाने दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजी केलेल्या करारानुसार, उक्त अनुज्ञप्तीधारकाने त्यांच्या ठाणे 
शहर मंडळा अंतर्गत येणाऱ्या शिळ, कळवा व मुंब्रा उप विभागाकरिता मे.टोरन्ट पॉवर मर्यादित, ज्यांचे नोंदणीकृत कार्यालय समन्वय , ६०० , 
तपोवन, अंबावाडी, अहमदाबाद -३८० ०१५ येथे आहे, यांना विद्युत अधिनियम , २००३ ( २००३ चा ३६ ) ( यानंतर ज्याचा उल्लेख उक्त 
अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम २ च्या खंड २७ आणि कलम १४ च्या परंतुक ७ च्या अर्थी वितरण कॅन्चायजी म्हणून 
नियुक्त केले आहे ( यानंतर ज्याचा उल्लेख “ उक्त फॅन्चायजी ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर करारामध्ये नमूद केलेली कार्ये सदर कॅन्चायजीला पार पाडण्यासाठी त्यांच्या अधिकाऱ्यांना कलम १५२ नुसार 
असणारे अधिकार देणे कालप्राप्त झाले आहे ; 


- 


आणि आता, विद्युत अधिनियम, २००३ ( २००३ चा ३६ ) च्या कलम १५२ च्या उप कलम ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा आणि त्यास समर्थ करणाऱ्या सर्व शक्तींचा वापर करून आणि महाराष्ट्र शासन याद्वारे सदर अधिसूचनेद्वारे खालील अनुसूचीतील 
स्तंभ क्र . २ मध्ये नमूद केलेल्या वितरण अनुज्ञप्तीधारक कंपनीने नियुक्त केलेल्या स्तंभ क्र . ( ३ ) मध्ये नमूद केलेल्या वितरण कॅन्चायजीच्या 
स्तंभ क्र . ( ५ ) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांना शिळ, कळवा व मुंब्रा येथील वीज पुरवठा क्षेत्रामध्ये सदर अनुसूचीच्या स्तंभ क्र . ( ४ ) मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या वीज ग्राहकांच्या प्रवर्गा संबंधात ज्या ग्राहकांनी किंवा व्यक्तीने सदर अधिनियमातील तरतूदीनुसार शिक्षापात्र असलेला वीज 
चोरीचा गुन्हा केलेला आहे किंवा वीज चोरीचा गुन्हा केला असल्याबाबतचा पुरेसा संशय आहे अशा कोणत्याही ग्राहकाकडून किंवा व्यक्तीकडून 
अधिनियमातील कलम १५२ मध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीने व उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग अधिसूचना क्र . संकीर्ण-२०१२ / 
प्र.क्र .१२५६ /ऊर्जा-५ , दिनांक १४.०५.२०१३ अन्वये विहीत केलेल्या दराने तडजोड केलेली रक्कम स्वीकारण्यासाठी शिळ, कळवा व मुंब्रा 
उप विभागातील ग्राहकांकरिता प्राधिकृत करीत आहे. 

अनुसूची 
शिळ , कळवा व मुंब्रा 
वितरण 
उप विभागासाठी 

प्रवर्ग 
अनुज्ञप्तीधारक 

प्राधिकृत अधिकारी 
फॅन्चायजी 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ५ ) 
महाराष्ट्र राज्य मे.टोरेन्ट पॉवर कंपनी | लघुदाब, उच्चदाब 

मे.टोरेन्ट पॉवर कंपनी मर्या. चे महाव्यवस्थापक, 
विद्युत वितरण 

अहमदाबाद व अतिउच्चदाब सहाय्यक महाव्यवस्थापक , व्यवस्थापक आणि 
कंपनी मर्यादित 

प्रतिनियुक्तीवर घेतलेले महावितरण कंपनीचे 
समकक्ष अधिकारी. 


अ . क्र . 


( ४ ) 


१ 


मर्या ., 


ग्राहक 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रशांत पुं . बडगेरी, 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट १४ , २०२० / श्रावण २३ , शके १ ९ ४२ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Mantralaya , Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 

Mumbai 400 032 , dated 14th August 2020 . 


NOTIFICATION 


ELECTRICITY ACT 2003 . 


ܝ 


ܝ 


No. Misc- 2019 / CR - 52 ( 3 ) / Energy - 5.- Whereas , the Maharashtra State Electricity Distribution 
Company Limited (hereinafter referred to as " the said licensee") has been licensed to distribute 
electricity in various parts of the State ; 

And whereas , by an agreement entered into on the 11th February 2019 , the said licensee has 
appointed M / s . Torrent Power Ltd., having its registered office at " Samanvay", 600 , Tapovan , 
Ambawadi , Ahmedabad - 380 015 , as its distribution franchisee (hereinafter referred to as " the said 
franchisee " ) for its Shil , Kalwa and Mumbra Sub - divisions under Thane Urban Circle within the 
meaning of clause ( 27 ) of section 2 read with seventh proviso to section 14 of the Electricity Act , 2003 
( 36 of 2003 ) ( hereinafter referred to as " the said Act" ); 

And whereas, in order to enable the said franchisee to carry out its functions under the said 
agreement , it is expedient to invest its officers with the power of compounding of offence of theft of 
electricity punishable under the said Act; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 152 of the 
Electricity Act, 2003 ( 36 of 2003 ) and all other powers enabling it in that behalf , the Government of 
Maharashtra hereby authorizes the officers of the said franchisee, mentioned in the column ( 5 ) of 
Schedule appended hereto , to accept a sum of money from any consumer or person who committed or 
who is reasonably suspected of having committed an offence of theft of electricity punishable under the 
provisions of the said Act, by way of compounding of the offence in the manner mentioned in section 
152 of the said Act and at the rate specified in the Government Notification , Industry , Energy and 
Labour Deptt. No.Misc 2012 / CR1256 / NRG 5 , dated 14th May 2013 , in respect of Shil, Kalwa and 
Mumbra Sub - division s consumers of the franchisee mentioned in column ( 3 ) of the said Schedule of 
the Distribution Licensee mentioned in column ( 2 ) thereof in respect of the category of electricity 
consumers specified in column ( 4 ) of the said Schedule . 

SCHEDULE 


Sr. No. 


Distribution 

licensee 


Franchisee for 

Shil , Kalwa 
and Mumbra 
Sub - Division 


Category 


Authorised Officer 


( 1 ) 


1 


( 2 ) 

( 3 ) 
Maharashtra M / s . Torrent 
State Electricity Power Ltd., 
Distribution Ahmedabad 
Company Ltd. 


(4 ) 
LT , HT and 
EHT 


consumers 


( 5 ) 
General Manager , Assistant 
General Manager , Manager 
of M / s Torrent Power Ltd. and 
equivalent officers of the said 
licensee deputed with M / s . 
Torrent Power Ltd. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRASHANT P. BADGERI, 
Deputy Secretary to Government . 
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